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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 455 


14 Ιουνίου 1996 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ανάκληση απόφασης Πολιτονράφησης. 1 

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής. 2 

Παράταοη χρόνου λειτουργίας νομοπαραοκευαστικής επι¬ 
τροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 3 

Καθορισμός αριθμού επαναπροολαμβανομένων υπαλλή¬ 
λων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του «Πειραματικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχό¬ 
λησης (ΠΙΕΚΑ)» Περιφέρειας Αττικής. 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντί¬ 
δας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοοκοπι- 
κού χαρακτήρα). 

Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης ουγκρότησης 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Φ 20052/2258 (1) 

Ανάκληοη απόφασης Πολιτογράφησης. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Με τη Φ 20052/2258/7.6.1996 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης, ανακλή¬ 
θηκε η Φ. 20052/17307/1992/20.1.1993 απόφαση του Γε¬ 
νικού Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία είχε γίνει αποδε¬ 
κτό το περί πολιτογραφήσεως αίτημα του Ομογενούς αλλο¬ 
δαπού ΣΕΒΑΣΤΩΒ Βαλέριου του Κων/νου. 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 1996 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. μωρΑΙΤής 
-♦- 

Αριθ. Φ. 41190/950 (2) 

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Με τη Φ. 41190/950/10.6.1996 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης, έγινε δε¬ 
κτή η από 3.10.1994 αίτηση πολιτογράφησης της Ομογενούς 


αλλοδαπής ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗ Μαρίας συζ. Σπυρίδωνος 
που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1949, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 1996 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 16031 (3) 

Παράταση χρόνου λειτουργίας νομοπαρασκευαστικής επι¬ 
τροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Η^, ΥΠΡΥΡΓ^ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη¬ 
τικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση 
® * της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96//ν/86), του 

Π.Δ. 396 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα- 
7 νιας» (ΦΕΚ 172/Α/89) και του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε¬ 
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
19/Α/96). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2367/95 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί 
θεσμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 261). 

4. Τις διατάξεις του α.7 παρ. 5 του Ν. 2244/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέρ¬ 
γειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
168). 

5. Την 1833/2/29.7.94 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης (Ε.Ε.), με την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.). 

6. Τη δράση 4.1.1 του υποπρογράμματος 4 του ΕΠΒ. 

7. Την 289/14.2.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη και Μιχάλη Χρυσο- 
χοΐδη» (ΦΕΚ 92/Β/96). 

8. Την ανάγκη παράτασης του χρόνου λειτουργίας της Επι¬ 
τροπής που συστάθηκε με την 246/1.4.1996 (ΦΕΚ 230 Β' 
9.4.96) απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την 10745/ 
7.5.96 (ΦΕΚ 329/Β/13.5.95) όμοια απόφαση για την σύ¬ 
νταξη υπουργικών αποφάσεων για σύσταση Ταμείου Αντεγ- 
γύησης, σχέση του με τις Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων, 
ρυθμίσεις λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
2367/95 που αφορούν τις ΕΑΕ κ.λπ., προκειμένου να κατα¬ 
στεί δυνατή η περάτωση του έργου της. 

9. Το γεγονός ότι με νεώτερη απόφασή μας θα καθοριστεί 
η αποζημίωση των μελών της επιτροπής, αποφασ’ιζουμε: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ ΡΈΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρθρο 1 

Παρατείνουμε το χρόνο λειτουργίας της νομοπαρασκευα- 
οτικής επιτροπής που συστάθηκε με την 246/1996 απόφασή 
μας και τροποποιήθηκε με την 10745/7.5.95 (ΦΕΚ 329/Β/ 
13.5.96) όμοια απόφαση μέχρι 30.7.96). 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1996 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΦΟΙΒΟΣ ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. ΔΥ13β/27869 ( 4 ) 

Καθορισμός αριθμού επαναπροσλαμβανομένων υπαλλήλων 
σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη; 

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2190/ 
94. 

2. Την αριθ. ΔΥ13β/27868/29.5.96 Κοινή Υπουργική από¬ 
φαση «καθορισμός αριθμού επαναπροσλαμβανομένων υπαλ¬ 
λήλων σε Νοσ. Ιδρύματα». 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα 
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Νοση¬ 
λευτικών Ιδρυμάτων δρχ. 117.600.000 η οποία θα καλυφθεί 
από τις γραμμένες πιστώσεις επιχορηγήσεων των Νοσ. Ιδρυ¬ 
μάτων, αποφασίζουμε; 

Καθορίζουμε τον αριθμό των επαναπροσλαμβανομένων 
υπαλλήλων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το Β' εξάμηνο 
έτους 1996 ως εξής; 

1. ΠΕΡ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 


Ειδικότητα Αριθμός 

Νοσηλεύτριες 9 

Πρακτικοί Νοσ/μοι 23 

Παρασκευαστές 5 

Γραμματείς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 1 

2. ΓΕΝ. ΝΟΜ/ΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Ειδικότητα Αριθμός 

Βιοχημικοί 1 

Παρασκευαστές 1 

Αδελφές Νοσ/μοι 1 

Βοηθητικό Υγειον. Προσ/κό 1 


Οι επαναπροσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες 
κενές οργανικές ή συνιστώμενες θέσεις μονίμου προσωπι¬ 
κού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1996 
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Α.-Α ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ 


Αριθ. 92451 (5) 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του «Πειραματικού Ιν¬ 
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(ΠΙΕΚΑ)» Περιφέρειας Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη; 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνη¬ 
τικά Όργανα». 

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 -5 του άρθρου 4 του Ν. 1836/89 
«προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρ¬ 
τισης και άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύ¬ 
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλ¬ 
λες διατάξεις». 

4. Την αρ. 31699/93 απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. 

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αρ. συνεδρίασης 13/ 
19.3.96). 

6. Την αρ. 33347/7.5.96 απόφαση του Υπουργού Εργα¬ 
σίας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ίδρυση Πειραματικού Ινστιτού¬ 
του Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ)» 
Περιφέρεια Αττικής, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πειραματικού Ιν¬ 
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(ΠΙΕΚΑ)» Περιςιέρεια Αττικής, ως εξής; 

1. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Διοικητής του ΟΑΕΔ, ως Πρόε¬ 
δρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κα^ούνη, Γενικό Δ/ντή 
του ΟΑΕΔ. 

2. Γ εώργιος Καρβούνης, Γ ενικός Δ/ντής του ΟΑΕΔ, ως μέ¬ 
λος, με αναπληρωτή τον Παρασκευά Μπάρλο, Γενικό Δ/ντή 
του ίδιου Οργανισμού. 

3. Δημ. Παναγιωτάκος, Προϊστάμενος Δ/νσης του ΟΑΕΔ, 
ως μέλος, με αναπληρωτή την Μαρούλα Μονογυιού, Προϊστα- 
μένη Δ/νσης του ίδιου Οργανισμού. 

4. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης του 
ΟΑΕΔ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Μπουζούκο, 
Προϊστάμενο Δ/νσης, του ίδιου Οργανισμού. 

5. Στέλιος Καρακατσανίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης του 
ΟΑΕΔ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κουτρουμπή, 
Προϊστάμενο Δ/νσης του ίδιου Οργανισμού. 

6. Αλέξανδρος Σκιαδάς. εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. ως μέλος, 
με αναπληρωτή τον Γ. Χατζή, εκπρόσωπο του ίδιου Συνδέ¬ 
σμου. 

7. Δημήτριος Μπαλωμένος, εκπρόσωπος της Εθνικής Συ¬ 
νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου ως μέλος, με αναπλη¬ 
ρωτή τον Σωτήριο Ριζά εκπρόσωπο της ιδίας Συνομοσπον¬ 
δίας. 

8. Δημήτριος Λέντζος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Παντελή Τάτση, εκπρόσωπος της 
ιδίας Συνομοσπονδίας. 

9. Άγγελος Σπυρούλιας, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. ως μέ¬ 
λος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Λίβανό, εκπρόσωπος της 
ιδίας Συνομοσπονδίας. 

10. Βασίλειος Τοκούδης, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέ¬ 
λος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ποντικό, εκπρόσωπο της 
ιδίας Συνομοσπονδίας. 

11. Αναστάσιος ΚαραΤσκος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Κατσούρο, εκπρόσωπο 
της ιδίας Συνομοσπονδίας. 

Εκπρόσωποι του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, χω¬ 
ρίς δικαίωμα ψήφου, προτείνεται να συμμετέχουν στο Δ.Σ. 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου οι; Αθανάσιος θωμόπου- 
λος Προϊστάμενος Τμήματος της υπηρεσίας μας και η Ελένη 
Χαρτά υπάλληλος του ίδιου Υπουργείου. 

Χρέη γραμματέα, ασκεί υπάλληλος του ΠΙΕΚΑ που ορίζεται 
με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 





ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεϊ στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1996 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΠΑΝΝΟηΟΥΛΟΣ 
-♦- 

Αριθ. Π4Β/ΟΙΚ3176 (6) 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρα¬ 
κτήρα). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/91 όπου προ¬ 
στέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137). 

2. Τις διατάξεις του Π. Διατάγματος 138/1992 «Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί¬ 
σεων» (ΦΕΚ 68 τ.Α·) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε μεταγενέστερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατά¬ 
ξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 153 Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτσβάθμια 
αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
90Α·). 

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 του 
Ν. 2345/12.10.95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ¬ 
στασίας από φορείς κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α ). 

6. Την αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.96 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρό¬ 
νοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη* (ΦΕΚ 
59/96 τ.Β). 

7. Αφενός τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας και μέριμνας 
των ηλικιωμένων και αφετέρου την ^ειψη οργανωμένων 
μονάδων φροντίδων τους. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Ορισμός - Σκοπός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η.) 

1. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) είναι οι μονά¬ 
δες, που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετού- 
μενα ή μη) και εξασφαλίζουν υποχρεωτικώς σ’ αυτά: 

• Υγιει\π1 διαμονή προσαρμοσμένη σης ανάγκες κάθε κατηγορίας 
περιθαλπομέΛΛον, καθώς και ασφαλή και ά\«τη διαβίωσή τους. 

• Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση της 
υγείας του κάθε περιθαλπόμενου με ελάχιστο ημερήσιο όριο 
τις 1.600 θερμίδες τροφής με την σωστή ποιοτική σύνθεση. 

• Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς 
και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. 

• Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κα¬ 
τάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαραμακευτική βοή¬ 
θεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. 

• Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της 
ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδε- 
δειγμένο νοσηλευτήριο. 

• Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπό¬ 
μενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστού¬ 
νια, περιπατητήρες κ.λπ.). 

• Προσφορά και διευκάλυνση απασχάλησης, ψυχαγωγία, ψυ- 
χολογιιάΐ βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και πε¬ 
ρίπτωση του περιθαλπόμενου. 


• Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσικοθεραπευτι- 
κών ή κινησιοθεραπευπκών μεθόδων ή μέριμνα για την περαι¬ 
τέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, με σκποπό τη 
βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησής τους, εφόσον 
αυτή κρίνεται επιστημονικώς εφικτή. 

• Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων 
και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε 
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

• Τον οφειλόμενο οτην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέ¬ 
ρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης 
του περιθαλπόμενου. 

2. Για τη λειτουργία κάθε Μ.Φ.Η. είναι απαραίτητη η Άδεια 
Ίδρυσης και η Άδεια Λειτουργίας. 

3. Κάθε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οφείλει να επιτρέπει 
στον Κοινωνικό Σύμβουλο τον οριζόμενο από το Ν. 2345 άρ¬ 
θρο 1 παρ. 4, την ελεύθερη πράοβαση σ’ όλους τους χώρους 
παροχής υπηρεσιών και να εξασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση 
των καθηκόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώ¬ 
ρου. 

Άρθρο 2 
Άδεια Ίδρυσης 

Α. Για την Ίδρυση Μ.Φ.Η. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλ¬ 
λήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέ¬ 
δου. 

1. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να ιδρύο¬ 
νται μέσα σε αστικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές εκτός 
σχεδίων πόλεων, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο 
για την απρόσκοπτη προσέγγιση των τροχοφόρων. Καλό θα 
είναι να εξυπηρετείται η περιοχή με συγκοινωνία. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση των Μ.Φ.Η. σε οικοδομές, 
όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για 
άλλο σκοπό έχοντας κοινή με την Μ.Φ.Η. είσοδο ή έξοδο. 

2. Το γήπεδο της Μ.Φ.Η. θα πρέπει, να εκπληρώνει τους 
όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, 
να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκρι¬ 
μένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργασπ)ρια και εν γέ- 
νει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χα¬ 
ρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμ¬ 
φωνα με τις ιρχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπη¬ 
ρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, και τηλεφώνου. 

Β. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το 
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή τών 
παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που ν’ ανα¬ 
γράφει τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύ¬ 
θυνου του νομικού προσώπου), την επωνυμία, την έδρα, τον 
αριθμό των κρεβατιών και το συγκεκριμένο σκοπό της επιχεί¬ 
ρησης. 

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονι¬ 
κών σχεδίων σύμφίύνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΟΔΕ Απ. 
οικ. 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικο¬ 
δομικής αδείας. 

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου 
κτιρίου στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέ¬ 
κταση σε υπάρχον κτίριο. 

4. Τεχνική έι^εση του μηχανικού σε δύσ αντίγραφα, που 
εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: 

α) Τη περιγραφή της προσπελασιμάτητας του οικοπέδου. 

β) Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο 
προτού εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

γ) Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδό- 
τησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. 

δ) Πίνακας τελειωμάτων χώρων και ο τρόπος κατασκευής 
του κτιρίου γενικότερα. 

ε) Τον αριθμό των αυτοεξυπηρετούμενων και των μη αυτό- 
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εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων, που η Μ.Φ.Η. θα 
εξυπηρετεί, καθώς και πλήρη περιγραφή όλων των τμημάτων 
πις. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου, στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς 
τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο 
παρ. Α εδάφιο 2. 

6. Πιστοποιηπκό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια Ιδρυσης, ότι αυτό δεν 
έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κα¬ 
κούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπε- 
ξαιρέσεως, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοιραντι- 
κής δυσφήμησης, παραχάραξης και παράβασης των διατά¬ 
ξεων, περί ναρκωηκών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα 
ήθη ή δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε 
αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή. 

7. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη 
Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης (τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντί¬ 
γραφα). 

Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, 
υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γρα¬ 
φείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Αδειας 
(μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). 

Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική 
άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το 
αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρή¬ 
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν. 

1577/85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας και την υποβολή της 
εγκεκριμένης πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης στη Διεύ¬ 
θυνση (ή το τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας, χορηγείται η άδεια 
ίδρυσης. 

Γ. Οι Μ.Φ.Η. υπάγονται στις διατάξεις; 

1. Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης 
«Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια». 

2. Του κανονισμού Πυροπροστασίας νέων κτιρίων στην κα¬ 
τηγορία χρήσης Η. 

3. Στο σχεδίασμά και τη διαμόρφωση των χώρων της 
Μ.Φ.Η. θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο «Κανονισμός άρ¬ 
σης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και Πρό¬ 
νοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από ανάπηρους 
και άτομα μειωμένης κινητικότητας», ιδιαίτερα σε ότι αφορά 


τους χώρους που εξυπηρετούν ηλικιωμένα άτομα με προβλή¬ 
ματα αναπηρίας. 

Αρθρο 3 

Αδεια λειτουργίας 

Όταν ολοκληρύιθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτι¬ 
ρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωσή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την άδεια λειτουργίας της 
Μ.Φ.Η. υποβάλλονται στη Διεύθυνση (ή το τμήμα) Κοινωνικής 
Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού), στο όνομα 
του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον 
αριθμό της άδειας, που χορηγήθηκε για την ίδρυση. 

2. Δικαιολογητικά του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι; 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τό¬ 
που λειτουργίας της επιχείρησης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προτεινόμε- 
νου ιατρού, ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της 
επιχείρησης. 

3. Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης. 

4. Αντίγραιρο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολε¬ 
οδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. 

Εκδίδεται στη συνέχεια η άδεια λειτουργίας, με απόφαση 
του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμό¬ 
διας Επιτροπής, ότι η επιχείρηση συγκεντρώνει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 

Η παραπάνω απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητη, 
όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία; 

- Ιδιοκτήτης της Μ.Φ.Η 

- Δυναμικότητα κλινών 

- Εσωτερικός Κανονισμός 

- /νειτουργία της Μ.Φ.Η. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες τμη¬ 
μάτων κ.λ.π.). 

Άρθρο 4 

Κτιριολογικό πρόγραμμα - Μετρικά στοιχεία (Μ.Φ.Η.) 

1. Οι χώροι και οι καθαρές επιφάνειες που απαιτούνται για 
τη λειτουργία της Μ.Φ.Η., δύνονται στο Πίνακα I που ακολου¬ 
θεί. 

2. Οι χώροι που περιγράφονται στο πίνακα αυτό αντιστοι¬ 
χούν στο κτιριολογικό πρόγραμμα Μ.Φ.Η. δυναμικότητας 25 
κλινών και οι επιφάνειές τους είναι οι ελάχιστα επιτρεπόμε¬ 
νες. 

Οι κλίνες των Μ.Φ.Η. διατάσσονται σε Μονάδες Διαβίωσης 
(ΜΔ) με μέγιστο αριθμό κλινών τις 35. 
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ΧΩΡΟΙ 


ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΜΔ 


Θάλαυος 1 κλίν 


Θάλαμος 1 κλίνης μη αυτοεξυττη- 
ρετούμενου ηλικιωυένου _ 


Θάλαμος 2 κλινών 


Θάλαμος 3 κλινών 


Θάλαμος 4 κλινών 


Θάλαμο 


Χώοος προσωριν 


Χώρος ακαθάρτων, σκωραμίδων και 
ειδών καθαριότητας 


Χώρος διημέρευα 


Χώρος τραπεζαριας- 
εονασιοθεραπεία 


Οπίοβ 


I Στάση αναπηρικών αμαζιδιων 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 


Είσοδος - Υποδοχή - Αναμονή 


Θυρωρείο 


Γραφείο Διοίκησης 


ννΟ επισκετπών 


Βοηθητική είσοδος τροφοδοσίας 
αποκομιδής 


ΓοαΦείο-Εςεταστηοιο νιατρου 


Φαρμακείο 


Ειδικό Λουτρό 


Χώρος Φυσικοθεραπείας 


Κοιτώνας προσωπικού 


1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


Μαγειρείο 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΕΙΣ 

(Μ2) 


12.00 ί Με \νο/ά5 _ 


14,00 Ο ηλικιωμένος κινείται με αμαξιδιο 

Με \νο/ά8 _ 


18.00 ; Με \«ο/ά8_ 


20,00 Με ννο/ά8 


24.00 I Με ννο/άδ _ .. 


30.00 I Με ννο/άδ_ 


12.00 ί Ένας (1) ανά δύο (2) ΜΔ_ 


10,00 ! Μία (1) ανά ΜΔ___ 


9,00 I Ένας (ΊΊ ανά δύο (2) ΜΔ_ 


4,00 Ένας (1) ανά ΜΔ 


0.6 ανά κλίνη I Καθισπκά. Τν κλπ.__ 


0,7 ανά κλίνη 

10,00 με εξοπλισμό ερμάρια-νεροχύτη,ψύκτη νερού. 
Ένα (1) ανά δύο (2) ΜΔ _ 


I Επιφάνεια ανάλογα με τα αμαξίδια 


Θα διαθέτει πάγκο πληροφοριών και καθιστι- 


9,00 ό αριθμός τοίν γραφείων θα είναι ανάλογος 
του διοικητικού προσωπικού __ 


7,00 I 




15,00 Με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Αύξηση 2 τ.μ για 
κάθε 10 επιπλέον κλίνες των 35. __ 


12.00 Με ννο/ά8 _ 


26 Αποδυτήρια \Λ/0/ντους προσωπικού 


27 I Πλυντήριο 




Η/Μ εγκαταστάσεις 


Αποθήκη αποσκευών περιθαλπομέ- 
νων 


1 Γ ενική αποθήκ 


Υπαίθριες εγκσταστασει 


7.00 I Με νιτττηρα . . 


Σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ και το Κτιριοδομικό Κα¬ 
νονισμό _ 


Ανάλογη με τις ανάγκες 


Σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρο 
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3. Στο 20% της συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες της 
Μ.Φ.Η. πρέπει να εξασφαλί^ται η δυνατότητα χρήσης από 
άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενη. 

4. Η Μ.Φ.Η. είναι υποχρεωμένη να διαμορφώνει τον ακάλυ¬ 
πτο χώρο του οικοπέδου της. σε χώρο πράσινου. Στο χώρο 
αυτό απανορεύεται η εναπόθεση αντικειμένων, υλικών ή 
απορριμμάτων. 

5. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, της προηγούμενης 
παραγράφου, θα διαρρυθμίζεται καταλλήλως για την ασφαλή 
κυκλοφορία και άνετη παραμονή των περιθαλπόμενων. Ο χώ¬ 
ρος αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος σε μ® 
του αριθμού των κλινών (π.χ. για 50 κλίνες ο ελάχιτος ακάλυ¬ 
πτος χώρος θα είναι 250 μ^. Όπου δεν επαρκεί ο ακάλυπτος 
χώρος του οικοπέδου, μπορεί να διαμορφώνεται το δώμα σε 
χώρο πρασίνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα απα¬ 
ραίτητα για την ασφαλή προσπέλαση και παραμονή των περι- 
θαλπομένων σε αυτό. 

Αρθρο 5 

Κυκλοφορία - μέτρα ασφάλειας 

1. Διαφορετικές στάθμες δαπέδου στον ίδιο όροφο δεν 
επιτρέπονται. Αν για τεχνικούς λόγους είναι αναπόφευκτες, 
θα αντιμετωπίζονται με κεκλιμένα επίπεδα, κλίσης το πολύ 
7%. Τα κεκλιμένα αυτό επίπεδα θα έχουν αντιολισθηρή επι¬ 
κάλυψη. 

2. Ολοι οι διάδρομοι και οι κλίμακες που εξυπηρετούν ηλι¬ 
κιωμένους πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και από τις δύο 
πλευρές με χειρολισθήρες σε ύψος 0.90-1.00 μ. από το δά¬ 
πεδο, όπως επίσης και φωτισμό νυκτός. 

3. Όλοι οι διάδρομοι, που εθυπηρετούν ηλικιωμένους, θα 
έχουν ελάχιστο πλάτος 1,20 μ. 

4. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν ελεύθερο πλάτος τουλάχι¬ 
στον 1.10 μ. για όλους τους εξυπηρετούμενους ορόφους οι 
δε βαθμίδες πρέπει να έχουν μέγιστο ύψος 0.18 μ. και πλά¬ 
τος τουλάχιστον 0.28 μ. 

5. Στις θέσεις πυκνής κυκλοφορίας περιθαλπόμενων, αν 
χρησιμοποιηθούν υαλωτές πόρτες, να σημαίνονται επαρκώς, 
για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. 

6. Οι πόρτες που οδηγούν στους θαλάμους, τους χώρους 
υγιεινής, ψυχαγωγίας, εργασιοθεραπείας και φυσιοθερα¬ 
πείας πρέπει να έχουν τέτοιο πλάτος που να επιτρέπει την 
άνετη διάβαση του αναπηρικού καροτσιού, και η λειτουργία 
των θυρών αυτών να είναι δυνατή από τον ίδιο τον ανάπηρο 
που κάθεται σε αναπηρικό καρότσι. 

7. Οι πόρτες των ννο/άδ των θαλάμων θα ανοίγουν προς τα 
έξω. 

8. θα έχουν ένα τουλάχιστον αναπηρικό καρότσι για κάθε 
25 άτομα. 

Αρθρο 6 

Χαρακτηριστικά θαλάμων 

1. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να διαθέ¬ 
τουν θαλάμους με μία έως τέσσερις κλίνες και ιδιαίτερο ννο/ 

ά3. 

2. θάλαμος μιας κλίνης θεωρείται θέση Α’, δύο κλινών 
θέση Αβ’, τριών κλινών θέση Β', τεσσάρων κλινών θέση Γ'. 

Δύο θάλαμοι μονόκλινοι ή δίκλινοι μπορεί να διαθέτουν 
κοινό ννο/άδ υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ννο/άδ αυτό ευ- 
ρίσκεται ανάμεσα ή στα όρια των θαλάμων. Στην περίπτούση 
αυτή οι 2 θάλαμοι υπολογίζονται σαν ένας και η κατηγορία του 
ενοποιημένου αυτού θαλάμου προκύπτει από τον συνολικό 
αριθμό των κλινών που υπάρχουν και στους δύο θαλάμου. Στη 
περίπτωση αυτή οι κλίνες και στους δύο θαλάμους δεν μπορεί 
να είναι περισσότερες από τέσσερις (4). 

3. Οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των 
θαλάμων και των λουτρών των μη αυτοεξυτηιρετούμενων, θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό που αναφέρεται 
στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 2, έτσι ώστε να εξυ¬ 


πηρετούνται και η ηλικωμένοι, που κινούνται με αναπηρικό 
αμαξίδιο. 

4. Ο κάθε θάλαμος περιθαλπομένων θα διαθέτει; 

α) Κατάλληλο ηλεκτρικό φωτισμό οροφής, επίτοιχο κλίνης 
και φωτισμό νύκτας. 

β) Εντοιχισμένη ή κινητή ιματιοθήκη αναλόγων διαστάσεων 
με τα απαραίτητα ράφια, συρτάρια και ράβδους ανάρτησης 
των ρούχων. 

γ) Κρεββάτι, τραπεζάκι, κομοδίνο και μιά τουλάχιστον πο¬ 
λυθρόνα για κάθε περιθαλπόμενο. Τα έπιπλα πρέτίει να είναι 
του εγκεκριμένου υπό του ΕΟΤ για ξενοδοχεία τύπου Γ' κατη¬ 
γορίας. 

δ) Κάθε θάλαμος θα έχει εγκατάσταση εξωτερικής τηλε¬ 
φωνικής επικοινωνίας, θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον 
εξωτερική τηλεφωνική γραμμή για κάθε 20 περιθαλπομέ- 
νους. 

ε) Κάθε κλίνη θα έχει εγκατάσταση κλήσης προσωπικού. 

5. Ο θάλαμος μόνωσης προορίζεται κυρίως για την ολιγοή- 
μερη φιλοξενία ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας 
π.χ. με μεταδοτικά νοσήματα. 

Αρθρο 7 

Λουτρά και ειδικές κατασκευές 

1. Σε κάθε θάλαμο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων πρέ¬ 
πει να υπάρχει ιδιαίτερο λουτρό, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) Λουτήρα ή ανάλογη διαμόρφωση δαπέδου με σιφόνι 
απορροής, με κρουνό ανάμιξης θερμού-ψυχρού νερού, κι¬ 
νητό καταιονητήρα (ντους) και δύο χειρολαβές σε κατάΜη- 
λες θέσεις για τη διευκόλυνση των περιθαλπόμενων κατά την 
ώρα της ατομικής τους καθαριότητας. 

β) Λεκάνη αποχωρητηρίου με σκέπασμα, καθώς' και σύ¬ 
στημα απομάκρυνσης των ακαθαρσιών με επαρκή για το 
σκοπό αυτό πίεση νερού. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει σύστημα 
ειδοποίησης του προσωπικού σε περίπτωση αδυναμίας του 
περιθαλπομένου, καθώς και χειρολαβές σε κατάλληλες θέ¬ 
σεις για διευκόλυνση των περιθαλπομένων. 

γ) Νιπτήρα διαστάσεων τουλάχιστον 0,40 χ 0.50 μ. και επι- 
χρωμιωμένη βρύση ανάμιξης θερμού και ψυχρού νερού. 

δ) Για τα νιιο/άδ των μη αυτοεξυπηρετούμενων θα πρέπει να 
τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού που αναφέρεται 
στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 2. 

2. Το Ειδικά Λουτρά προοριζόμενο για την ατομική υγιεινή 
των μη αυτοεξυπηρετούμενων θα εκπληρώνει τις εξής προϋ¬ 
ποθέσεις. 

α) Οι διαστάσεις θα επιτρέπουν και τον επί φορητής κλίνης 
καθαρισμό των περιθαλπόμενων. 

β) θα περιέχει απλό σιφόνι δαπέδου, κινητό καταιονητήρα 
και ειδικό σταθερό κατά το δυνατό κάθισμα προσπελάσιμο 
από όλες τις πλευρές, καθώς και χειρολαβές για τη στήριξη 
του περιθαλπόμενου. 

3. Ενα μηχάνημα ανέγερσης και ανύψωσης για κάθε 30 μη 
αυτοεξυπηρετούμενους. Για το μηχάνημα αυτό καθώς και για 
οποιαδήποτε άλλο αναλάγου λειτουργίας χρησιμοποιεί η 
Μ.Φ.Η. είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει πιστοποιητικό 
ποιότητας που μελλοντικά θα της ζητηθεί. 

Άρθρο 8 

Μαγειρείο και χώροι άυτού 

1. Το μαγειρείο πρέπει να είναι αναλάγων διαστάσεων, να 
διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των περιθαλπόμενων εστία, η 
οποία θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα ή πετρέλαιο ή υγρα¬ 
έριο και ένα τουλάχιστον φούρνο. 

2. Στους χώρους του μαγειρείου θα υπάρχουν: 

α) Εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης μαγειρικών 
σκευών, που θα περιλαμβάνουν διπλές βαθιές λεκάνες από 
λείο αδιαπότιστο υλικό συνδεόμενες απ’ ευθείας με τις εγκα¬ 
ταστάσεις απσχέτευσης και εφοδιασμένες με εγκατάσταση 
παροχής θερμού και ψυχρού νερού, 
β) Η πλύση και ο καθαρισμός των σκευών επίσης εστίασης 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4909 


θα πραγματοποιείται είτε με μηχανική αυτόματη πλύση (πλυ¬ 
ντήρια), είτε στις ειδικές εγκαταστάσεις, που περιγράφονται 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

γ) Ηλεκτρικό ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 25 κυβι¬ 
κών ποδών για Μ.Φ.Η. δυναμικότητος μέχρι 50 κλινών. Για 
Μ.Φ.Η. με περισσότερους περιθαλπόμενους θα υπάρχουν 
θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης ανάλογοι με τον αριθμό 
των περιθαλπόμενων. 

3. Οι χώροι του μαγειρείου θα εξαερίζονται επαρκώς με κα¬ 
τάλληλο σύστημα εξαερισμού. 

4. θα διαθέτει ιδιαίτερο χώρο συγκέντρωσης απορριμά- 
των. 

5. θερμοτράπεζα ανάλογης χωρητικότητας για τις πάνω 
από 50 κλίνες Μ.Φ.Η. 

6. Σκευοθήκη και πιατοθήκη ανάλογης χωρητικότητας, η 
οποία στην περίπτωση Μ.Φ.Η. κάτω των 100 κλινών θα μπο¬ 
ρεί να περιληφθεί στον χώρο του μαγειρείου. 

7. Η Μ.Φ.Η. έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
εταιρείας παρασκευής έτοιμων γευμάτων (03ΐβηη9) για τη σί¬ 
τιση των περιθαλπομένων. Στη περίπτωση αυτή ο τρόπος αυ- 
■ τός τροφοδοσίας θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στη λειτουρ¬ 
γική περιγραφή που ζητείται με τη τεχνική έκθεση της παρ. Β 
εδάφιο 4 του άρθρου 2, όσο και στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της επιχείρησης που ζητείται στο άρθρο 3. 

Αρθρο 9 

Δάπεδα - Επιστρώσεις - Επικαλύψεις 

1. Τα δάπεδα των θαλάμων, των διαδρόμων και γενικά των 
χώρων όπου κυκλοφορούν οι περιθαλπόμενοι, θα πρέπει να 
είναι επιστρωμένα με υλικά που αφενός καθαρίζονται εύκολα 
και αφετέρου είναι αντιολισθηρά. 

2. Οι επιφάνειες των τοίχων των θαλάμων πρέπει να είναι 
βαμμένες από το δάπεδο και μέχρι την οροφή με υδρόχρωμα 
ή με πλαστική βαφή και οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια και 
μέχρι ύψους 1.50 μ. με ελαιοβαφή χρώματος ανοικτού. 

3. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και ακαθάρτων θα επενδύο¬ 
νται από το δάπεδο μέχρι ύψους 1.70 μ. τουλάχιστον με πλα¬ 
κίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και για τους τοίχους μα¬ 
γειρείων, πλυντηρίων και νεκροφυλακείου. 

Αρθρο 10 

θέρμανση - αερισμός - φωτισμός 

1. Κάθε Μ.Φ.Η. πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής ή 
άλλης (επιστημονικά κατάλληλης) θέρμανσης, η οποία όμως 
θα εξασφαλί^ι θερμοκρασία τουλάχιστον 22 βαθμούς Κελ- 
σίου καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, θα πρέ¬ 
πει να διαθέτει κλιματισμό τουλάχιστον στους χώρους διημέ- 
ρευσης και τραπεζαρίας. 

2. Σε κάθε χώρο της Μ.Φ.Η. θα εξασφαλίζεται καλός και 
επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός και αερισμός. 

3. Ειδικότερα οι θάλαμοι και οι χώροι διημέρευσης των πε¬ 
ριθαλπόμενων θα έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό και 
ηλιασμό (με προσανατολισμό κατά προτίμηση Ν έως Ν.Α.), 
απαγορευμένου του φωτισμού και αερισμού τους διαμέσους 
των φωταγωγών. 

Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εξωτερικό 
χώρο (στην αυλή αν είναι ισόγειοι ή σε έξώστη - δώμα αν είναι 
σε όροφο). 

Αρθρο 11 
Εγκαταστάσεις 

Κάθε Μ.Φ.Η. θα πρέπει να έχει: 

1. Τουλάχιστον ένα ανελκυστήρα τέτοιας χωρητικότητας, 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον καθισμένο επάνω σε 
αναπηρικό καρότσι περιθαλπόμενο και το συνοδό οι ελάχι¬ 
στες διαστάσεις του οποίου θα είναι σύμφωνα με τον κανονι¬ 
σμό που αναφέρεται στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 
2, εφόσον στεγάζεται σε κτίριο με περισσοτέρους τους ενός 
ορόφους. Τα κτίρια που διαθέτουν ισόγειο και ένα ακόμη 


όροφο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μηχα¬ 
νικά μώα κατακόρυφης μετακίνησης. 

2. Δίκτυο διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος συνεχούς 
παροχής και επαρκούς πίεσης, αποχετευτικό σύστημα σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις και 
σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας, σύμφωνα προς τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπη¬ 
ρεσίας. 

3. Εγκατάσταση παροχής οξυγόνου με ακροφύσια για εξυ¬ 
πηρέτηση του 1/5 των ι^ινών τουλάχιστον για Μ.Φ.Η. με 
πάιω από 50 κλίνες και για τις μικρότερες Μ.Φ.Η. μία τουλά¬ 
χιστον οβίδα οξυγόνου επί κυλιομένης βάσεως στον κάθε 
όροφο καθώς και κατάλληλες προσωπίδες ή ρινοκαθετήρες. 

Αρθρο 12 

Βιβλία και στοιχεία της Μονάδας 

1. Ημερολόγιο εισερχόμενων και εξερχόμενων περιθαλπό¬ 
μενων και μεταβολών περίθαλψής τους. 

2. Ατομικοί φάκελοι περιθαλπόμενων πλήρως ενημερωμέ¬ 
νοι, που θα περιέχουν και καρτέλα φαρμακευτικής αγωγής 
και δίαιτας (όταν υπάρχει ειδικός λόγος). Οι φάκελοι αυτοί θα 
φυλάσσονται με μέριμνα του διοικητικού υπεύθυνου της Μο¬ 
νάδας, για μια πενταετία από την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο 
αποχώρηση του περιθαλπόμενου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η προσκό¬ 
μιση ιατρικής γνωμάτευσης, που πιστοποιεί την κατάσταση 
υγείας του περιθαλπόμενου, η οποία και φυλάσσεται στον 
ατομικό φάκελο του περιθαλπόμενου. 

3. Βιβλίο αποβιούντων. 

4. Μητρώο προσωπικού τηρούμενο κατά κατηγορία προ¬ 
σωπικού δηλαδή: Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθη¬ 
τικό και Ειδικό, του οποίου η σχετική κατάσταση θεωρημένη 
ανά εξάμηνο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ερ¬ 
γασίας, θα αναρτάται στο γραφείο της Διεύθυνσης. 

Αρθρο 13 

Προσωπικό 

1. Το προσωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε: Διοικητικό, 
Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό και πρέπει να δια¬ 
θέτει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση: 

Α' Διοικητικό: 

Ένας διοικητικός υπεύθυνος για τη σύμφωνα με το νόμο 
λειτουργία της Μ.Φ.Η., ο οποίος μπορεί να είναι και το πρό¬ 
σωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή μέλος της 
διοίκησης, προκειμένου περί Νομικού Προσώπου. 

Β’ Ιατρικό: 

Σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μέχρι 100 κλίνες ένικ 
(1) ιατρός, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για θέματα υγειονο¬ 
μικής εν γένει φύσης, με δίωρη απασχόληση ημερησίως, 
πάνω δε από 100 κλίνες και μ^ρι 200 κλίνες με τετράωρη 
απασχόληση. 

Η Μονώα Φροντίδας έχει την υποχρέωση να καλεί το για¬ 
τρό και εκτάκτως εφόσον υπάρχει ανάγκη. 

Στα καθήκοντα του γιατορύ περιλαμβάνεται και ο καθορι¬ 
σμός του γενικού διαιτολογίου, αλλά και το ειδικό διαιτολόγιο 
ανάλογα με τις παθήσεις των περιθαλπόμενων. 

Γ' Νοσηλευτικό: 

α) Ενας (1) προϊστάμενος-η, κατά προτίμηση απόφοιτος-η 
Σχολής τετραετούς φοίτησης Νοσηλευτών-τριών ή Επισκε- 
πτών-τριών Υγείας ή Μαιών, ή τριετούς φοίτησης με διετή 
τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα. 

β) Ένας (1) Νοσηλευτής-τρια ή ένας (1) βοηθός νοσηλευ- 
τού-τριας για κάθε 25 κλίνες τουλάχιστον. Όταν ο αριθμός 
των κλινών είναι μεγαλύτερος από 25, 50 75 κ.ο.κ. κατά 11 
κλίνες απαιτείται ένα επιπλέον άτομο με τα παραπάνω προ¬ 
σόντα. 

γ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 25 
κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του απογευματινού ωρα¬ 
ρίου εργασίας. Το ίδιο με την προηγούμενη παράγραφο ισχύει 
για τις πάνω από 25 κλίνες. 
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δ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 30 
κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του νυκτερινού ωραρίου 
εργασίας. Το ίδιο με την προηγούμενη παράγραφο ισχύει για 
τις πάνω από 30 κλίνες. 

Δ' Ειδικά: 

α) Ένας (1) φυσικοθεραπευτής-τρια για κάθε 50 κλίνες. 
Προκειμένου περί Μ.Φ.Η. δυναμικότητας κατώτερης των 50 
κλινών, μπορεί να καλύπτεται με σύμβαση με φυσικοθερα- 
πευτή 2ώρου τουλάχιστον απασχόλησης ημερησίως. 
β) Ένας (1) κοινωνικός-η λειτουργός γιά κάθε 100 κλίνες, 
γ) Ένας (1) ψυχολάγος με 2ωρη ημερήσια απασχόληση για 
μέχρι 100 κλίνες, και για περισσότερες κλίνες με 4ωρη ημε¬ 
ρήσια απασχόληση. 

δ) Ένας (1) εργοθεραπευτής-τρια με 2ωρη ημερήσια απα¬ 
σχόληση για μέχρι 100 κλίνες, και για περισσ^ερες κλίνες με 
4ωρη ημερήσια απασχόληση. 

Ε' Βοηθητικό; 

1. Ένας (1) Μάγειρας. 

2. Ένας (1) βοηθός μάγειρα, ο οποίος να καλύπτει το βρα¬ 
δινό ωράριο εργασίας. 

3. Μία (1) καθαρίστρια τραπεζοκόμος για κάθε 20 κλίνες. 

4. Ένας (1) θυρωρός στις Μονάδες με περισσότερες από 
100 κλίνες. 

2. Η Μ.Φ.Η. υποχρεούται να έχει και να διαθέτει, οπότε της 
ζητηθεί, πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που 
απασχολεί. 

3. Για το προσωπικό των Β', Γ' και Δ’ κατηγοριών υποχρεού- 
ται να έχει και να διαθέτει, οπότε της 5ΐτηθεί, άδειες άσκη¬ 
σης επαγγέλματος. 

4. Η πρόσληψη μάγειρα δεν είναι απαραίτητη στις Μ.Φ.Η. 
που προμηθεύονται έτοιμα φαγητά από εξωτερικές μονάδες 
τροφοδοσίας (ΟΑΤΕΒΙΝΘ). 

Αρθρο 14 
Εποπτεία 

Η εποπτεία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ως 
προς την πιστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων για την 
ίδρυση και λειτουργία τους, ασκείται από τις αρμόδιες κατά 
τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες οφείλουν να 
ελέγχουν ανελλιπώς τις Μονάδες αυτές και να ορ'ιζουν σε 
κάθε μια απ’ αυτές ένα Κοινωνικό Σύμβουλο σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/95. 

Αρθρο 15 
Χρόνος εφαρμογής 

Καθορίζεται ανώτατο χρονικό όριο έξι (6) μηνών από τη δη¬ 
μοσίευση της παρούσας, για την εναρμόνιση των ήδη λειτουρ- 
γούντων φορέων περίθαλψης και φροντίδας. Για τις προε¬ 
γκρίσεις των σχεδίων και τις νέες άδειες ίδρυσης και λειτουρ¬ 
γίας. θα ισχύει η απόφαση αυτή, από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούμενων των διατά¬ 
ξεων του Π.Δ. 692/1979. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα. 29 ΜάΓου1996 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

-♦- 

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/28086 (7) 

Τροποποίηση και συμπλήρκύση απόφασης συγκρότησης Υπη¬ 
ρεσιακών Συμβουλίων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 4,5 και 221 του Π. Δ/τος 611/1977 «Περί κω- 
δικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό τίτλον “Υπαλληλικός 


Κώδιξ” των ισχυουοών διατάξεων των αναψερομένων εις των 
καταστάσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.». 

2. Τα άρθρα 36 και 43 του Π. Δ/τος 410/1988 «Κωδικοποί¬ 
ηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κειμένης νομοθε¬ 
σίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτι¬ 
κού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο¬ 
διοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι¬ 
καίου». 

3. Την απόφασή μας αριθ. ΥΠΠΟ/- 
ΔΙΟΙΚ/18030/18.4.1994 με την οποία συγκροτήθηκαν τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 
283/Β/18.4.94). 

4. Το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 «Ρύθμιση του θε¬ 
σμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 
1712/1987 για τον εκουγχρονισμό των επαγγελματικών ορ¬ 
γανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμα- 
τιών και άλλες διατάξεις». 

5. Το Π. Δ/γμα 941/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού». 

6. Την ανάγκη ττοίείας αντιμετώπισης των θεμάτων από τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και 

7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυάολογι- 
σμού, αποςχισίζουμε; 

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόιρασή μας 
αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/18030/18.4.1994 (ΦΕΚ 

283/Β/18.4.1994) με την οποία συγκροτήθηκαν τα Υπηρε¬ 
σιακά Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και ορ'ιζουμε 
όπως, από 1ης Ιανουάριου 1997, τα κάτοιθι Συμβούλια είναι 
αρμόδια: 

α) Το Α’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού για την κρίση και των υπαλλήλων των κάτωθι 
Κλάδων και Ειδικοτήτων του Υπουργείου τούτου, ως εξής: 

Κλάδοι 

- ΤΕ Διακοσμητών - Γραφίστών 

- ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 

- ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 

Ειδικότητες 

Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

β) Το Β' Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού για τήν κρίση και των υπαλλήλων των κάτωθι 
Κλάδων και Ειδικοτήτων του Υπουργείου τούτου, ως εξής; 

Κλάδοι 

- ΤΕ2 Υπομηχανικών 

- ΤΕ12 Τεχνολόγων - Ηλεκτρολόγων 

- ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών - Μηχανολογίας 

- ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών 

- ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών - Ηλεκτρονικών 

- ΤΕ Τοπογράφων 

Ειδικότητες 

- Γλύπτες 

- Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί 

- Τεχνολόγοι Τοπογράφοι 

- Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι 

- Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός 

γ) Το Γ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού για την κρίση και των υπαλλήλων που ανή¬ 
κουν στην ειδικότητα του Χειριστή Μηχανημάτων. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ 
18030/18.4.1994 (ΦΕΚ 283/Β/18.4.94). 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 1996 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




